ADAM WENTZL 


przezywszy lat 29, 


po ciężkiej i długiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł w Meran dnia 13 Grudnia 1893 r. 


Pogrzeb odbędzie się dnia 18-go b. m. o godz. 3-ciej popołudniu z dworca kolei 
żelaznej w Krakowie wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


w klasztorze Braci Zmartwychwstańców w dniu 19 b. m. o godz. 10-tej z rana, o czem stroskani | 
rodziee i rodzeństwo Krewnych i Przyjaciól zawiadamiają. 


Z drukarni A. Słomskiego i Sp. w. Krakowie. 


